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Question : 
Qu’ Allah soit bienfaisant envers vous. Le questionneur dit : la durée minimale de l’i’tikaf est-elle d'une nuit ou 
d'un jour comme dans le hadith de Omar ? 


Réponse : 


Il n’a pas de limite, même si ce n’est qu’une heure. Les jurisconsultes ont dit même si ce n’est qu’une heure car il n’a pas été 
rapporté de délimitation dans la législation. 


[Fin de la réponse de Cheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan, qu’Allah le préserve] 


